LUDWIK FILAR 


majster Cechu szewskiego, 


przeżywszy lat 45, po krótkiej a dolegliwej słabości, apatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 6 Października 1885 r. o godz. 1 popołudniu. 


Stroskana żona wraz z 6-ciorgiem małoletnich dzieci zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 

Publiczność na wyprowadzenie zwłok we Czwartek dnia 8 b. m. o godzinie 4 popołudniu z domu pod l. 6 
przy ulicy Kanonnej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 
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